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KAROL HINZINGER 


pensyonowany c. k. urzędnik byłych powiatów politycznych, 


opatrzony śś. Sakramentami, umarł dnia 13. Marca 1880 w 70 roku życia. 
W smutku pogrążona rodzina zaprasza krewnych, przyjaciół i znajo- 
mych na obchód pogrzebowy, który się odbędzie w Poniedziałek dnia 15. 


b. m. o godzinie 5% po południu. 


Rzeszów, dnia 13. Marca 1880. 


Druk J. A. Pelara w Rzeszowie, 1880. 


